
Caratteristiche tecniche: 

— Ricevitore MA - MF a 9 valvole + occhio magico 

— Alimentazione con c.a. 50 Hz per tensioni da 110 
a 220 volt 

— Gamrae d'onda: 


Gnde Medie 

515 4- 

1.640 

kHz 

Gnde Tropicali 

3.200 4 - 

10.100 

kHz 

Onde Corte 

11.200 4 - 

18.700 

kHz 

Modulaz. di Frequenza 

87,3 4 - 

100,5 

MHz 


I modelli similari si differenziano per quanto 


segue: 

— RD 159 MF; Radiofono soprammobile 

— RD161: senza gamma a MF; circuiti di rivela- 
zione con valvola 6AT6 invece di 6T8 

— RD 162: radiofono soprammobile derivato da 
RD 161 

— RD 163 MF: come RD 157 MF con mobile tipo lus- 
so; 3 altoparlanti 

— RD 164 MF: come RD 163 MF versione radiofono 
soprammobile. 



RADIORICEVITORE RADIOMARELLI Mod. RD 157 MF 





















